JULIA z ŚWIERCZEWSKICH 


s PES I 


przeżywszy lat 32, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakra- 
mentami, zasnęła w Panu dnia 15 Grudnia 1896 r. 


Wyprowadzenie zwłok z Wieckowie odbędzie się we Czwartek dnia 17 b. m. o godzinie 2 popołudniu do kościoła 
parafialnego w Bolechowieach, a po odprawionem Nabożeństwie w Piątek dnia 18 b. m. na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


Na które to obrzędy żałobne pozostały mąż zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


Gzełonkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


